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Data File Path 

Data File Name 

Operator 

Date Acquired 

Acq. Method File 

Sample Name 

Vial Number 

Calibration Title 

Last Calibration Update 


# Peak Type 
1) *ISTD 
2) 
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Ret Time 
20.96 
18.56 
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Quantification T/E (3 points) 
MonJui 24 17:1 5:46 2006 

Signal Name Target Response Amount Units 

301.3 17methylteslost6ron€ 6399496 100,00 ng/ml 

432.4 epitestosterone 307234 5.20 ng/ml 
432.4 testosterone 3513238 61.37 ng/ml 
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Caicul du rapport T/E 

Surface Concentration 
11.4 11^ 
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